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DVODECIMAE MVSCVLORVM TABVLAE 

CHARACTERVM INDEX. 

r SI HIST F R primi caput moucntiu mi fculorii par is mufculus, cuius principm .^4 notaf 
i^fB,C. B uero cr C inferdonem,quam in occipitis os moIitur.D autem fedem indicat ,qua dexter 
D,F. Jculus dfniflro primiim abfeedit. Poflremo F inf nuat inter nu infertionis dextri mujeuli l atUi . 
Quare fi ilium mufculum in trianguli forma agere uifum f ter it , ilium circunfcribes linei s , 4 b[ 
A C, BC. Quinetiam fiinteruallutn inter dextrum mufculum Qr fini&rum confiFens, q Uo l 
trianguli modo JpcFareuolucris, circunfcribes id,dB ad F,dcindB adD,zr ab FadD. 
p Siniflri later is mufculus fecundi paris caput mouentiunu 

G Scapulam mouentii'tn *°rtius. M,M Brachium mouentium quintus. 

I Summus burner -is dconnatis ipfi mujeuli s liber . Cotter urn nefy coslas,nefi earundem internally 
charaFeribus infignin imus, q;t 6 d bic eadem , ut in pratcedend tabula, ad T, T,M fit ratio. 
Humani thoracis motorum quartus, cuius initium K infgnitur,L uero fedes, qua primiim alon 
K, L. gif imo dorjum mouendu mufculoru Mmox not ado, no amplius pcrdnacitcr(quemadmodu mf 
JM M. rius dK ad L ufy)adnafcitur. T endines autem pree/ ends mujeuli aliquot, M, M indkantur. 
j\[ E) or flint mouentium undecimus. O Dorjum mouentium dec imus quintus. 

p Scapular gibbum mufculo liber at um cernitur,qui braebium mouentium fextu s babetur, bicep ab 
Qyinfrdone propendens infignitur. 

_R Mufculus braebium mouentium tertius. S Secundustboracem mouentium. 

T Mufculus cubitum extendentium,qui ab bumiliori fcapular co/la initium ducit. 

JT In Jtniflro braebio mufculus, cubitum extendentium exterior ab ea fede propendet,qua cum inte 
riori T notato impenfe comifcetur.In dextro aut braebio propendes ea pars ref Fa ccrnitur. 
PE Mac fede ab burner o cornea exoriturpo rtio,quam tertij mufculorum cubitum extendentium lo 
co babcmus,fcquentiq? tabula d notabimus . 

Y Mufculus cubitum fcFentium poller ior. 

0 Mufculus radium in fupinum ducens,qui ab burner o multo fuperius, qudm externum illius conf 
a,b. Hit tuber culum,inibi exoritur,ubi a ajJcripfmus,ipjiusinfertionem b indie antes. 

A Mufculus alter, cuius ope radius in fupinum agitur,atqs buius initium c indicatur,infcrtio au; 
c,d. tern d infignitur. 

e Nerueaportio feu infertionis terminus mufeulifuperioris radium in pronum agendum . 
f Radius. g Mina. b Ligamentum radium ulnanupgudinuicem dcbijciint commutes, 
ifp Mane fedem finuum uehendis mttf ctilis paratorum ,& cartilaginis ulnarn d brachiali dirimentis 
nomine , pluribus ornaffem cbaraFeribus,nifi ilia ftiperiori Libro pulchrefuijfnt obuia. 

I Mac fede mufeulis tedinibusj libera,aliter ligam ha, quibus ojja copingutur,proponi nequeut . 
in 'PoEbracbialis os anularem fuffulciens digitum,quod ideo priuatim notauimus,ut ojja poflmi 
cbialis, ab ip forum inter uallis , mufculistf ilia occupantihus inter Fdngueres. 
n Hie mufculus reponitur ,pollicem indici proximo adduccns. 
o Mufculus bicorni teiidinc braebiale extcndctis,ab in fer done propen dct. 
p Hie bona tranfuerfi abdominis mufeuli pars occurrit . 
q Ilium of is dorfum nunc pror fits excar ne fpcFatur. 

r Femoris caput, coxcdicis of is acetabulu fubiens ipfum'ue ligamentu,prafente ambies articulL 
f Ligamentum dfacro offe in acutum coxcndicis of is procefum defnens. 
t,u Dependet Inc tertius fmur mouentium mufculus, tnotatm,und cum quarto,, qui u infignitur . 
x Magnus exterior ue femoris procejf is. 

a Decimus fmur mouentium mufculus, cuius preecipuam partem Fnotandam,ex decimafextoU 
bula opportune petes, ad characlcres F, G,M. Irafcns autem tabula earn mufeuli partem cos 
monflrat,qu<e adpcculiarcm ipfiin coxcndicis ojf Ccelatum fnum refexa, ad magnum fmoris 
ducitur proceffim . 

jf Mufculus gracilis, ab acuto coxendicis of is enatus proccjJu,elatiorij$ mufeuli a iifgnitifcdi 

exporreclus. 

y Mufculus fmiliter gracilis, inf riori exporreclus parti eius mufeuli, quern « notauimus. 

S Mufculus 
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- Mufculus fmur mouentium quintus.M trum H priuatim not at poferiorem buius mufeuli par - 
te1th cuius caput partim ncrueum,ac J[ infgnitum ,<&* partim carneum notation,! coxendicis 
0 ft s appendice enafcitur,bincqp pfodeuntinm capitum,numero quartum cenftur.fMac fede pd 
tlerior h<ec quind femur mouentis rnufuli pars, admodum earned ef ,ueri muris,ut ita dicam, 
{.ffgiem pror ffreiis. h Hie poferior quind mufeuli pars, in tendinem degenerat, inter iori ca > 
iitum fmoris infertum. 

v f] H "%,anteriorem quind fmur mouentium mufeuli indicant partem,ac II quidem eius partis 

} poferiorem pordonem, 2 uero anteriorem . Quo autemheec non admodumfane obuia prompt 
tills pcrcipias,eofdcm illos Grcecorum ntaiufculos cbaraflercs in fequend tabula repojiturus 
fum , Hie dependentes mufeuli partes notans * 

Mufculus dbiam mouentium fepdmus. 

Mufculus dbiam mouentium o Fauns. 

\ Mmpla dcprcffiq? fmoris of is fedesf ipra radicem inf riorum ip fins capitum,pofcriori in fc 

dc con f fens. 

v Quartus dbiam mouentium mufculus, hie ab inferdone pendens, ac ^ quidem partem illius indu 
ca t, d coxendicis ojf cnatam , v uero partem ,cuifmur principium prarbet. 

I Tibiarn mouentium quintus mufculus . 

<j> 'Primus pedem mouentium mufculus . 

y Secundus pedem mouentium mufculus. Carter tint buius mufeuli ( ut cr primi _) principium pars 
T , dm carneu,ac tss infgnitu uiftur, partim ncrucum ,acg indicatu. t autem fedesf gnifcatur,ubi 
* ’ u primum duo ifiprimi pedem mouentium mufeuli condguifunt. s MaFenus mufeuli illi in fura 
extube rant ,bicj carnei efe defnunt, ueriim bare tubera nona tabula edam accurate expri' 
v muntur . v T endinis, qui e duobus prarfendbus mufeulis educitur , principium. 
a Initium mufeuli pedem mouentium terdj, cuius tendinem proponit ckaraFer &,in ftniFra pos 
(j, jitus tibia. 
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yJ,B, c, D, F, F, G Dextra pordo fecundi caput mouentium paris,in quo fnguli chard; 
Feres aliquid priuatim infnuant. A ettim indicatur mufculus fecundi paris, acuto principio ex 
trait ferfs quintar cr quartar thoracis uertebrarum procefibus enatus .B mufeuli buius fedes, 
qua carncus efe defnit, ac utlut in tendinem degenerat . Vorro B quoqs mufculum fgnifeare 
debet, qui dfepdmar ceruicis uertebree fjina enafeitur ,<& cum mufculo Minfgnito commifces 
tur, congref us autem fedi, C in fcriptumef,quod non modo congrefum utriufy mufeuli nota* 
bit ueriim edam ubiuterep exaFecarneus efficitur. D utriufy mujeuli inferdonem notat. F 
fecundi par is tertius in a Iter o latere mufculus indicatur , cuius edam principium in alto latitat, 
inferdone interim ipfus ad F conjjicua. Pojlremo G ac G fecundi paris carnea moles in; 
fgnitur. 

H Alu jculus dorfum mouentium quintus. 

I Fordo mufeuli dorfum mouentium fextu 

K Decimuf quintus dorfum mouentium, feu corum mufculorum oFaili paris alter. 

T Mndecimus dorfum agendum mufculus , cuius principium dfacro offe pendens L infgnitu ^ 
I >11, ipfius ucr o anfuhe t endines ue M, M. tq, ita elatifimum M,pr& fends mujeuli fuperios 
M. remfgnificat terminum. 



0,0 Mufculus hie ab exortu propendet, tboracem bominis mouentium quartus ,fmiarum uero ca> 
nuimj fepdmus. 
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